CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


12º RODADA 


Levante Granada CF 


01/11/2027 às 17:00 
A José Mario Sónchez Martinez 


O estádio Ciudad de Vatencio (Vatencia) 


) Germán Sánchez 
1 German Sánchez 
Mickael Malsa 
(3) Luis Javier Suárez 
+3 Antonio Puertas 
Enis Bardhi & 
Soldado 
Nikola Vukéevi D 
% Escudero 


Ls Estatísticas 
Granada CF 
Posse de bola (%) s2 
Total de passes 447 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dA Escalações 
Levante Granada CF 


1. Aitor Fernández 1. Luis Maximiano 
6. Óscar Duarte &. Germán Sánchez t& & 
14. Rúben Vezo 15. Carlos Neva 

18. Clerc 16. Víctor Diaz (0) 

43. Enric Frang 17. Quini 

410. Enis Bardhi & 45. Luis Milla 

4 12. Mickael Malsa 47, Alberto Soro 
18. Jorge De Frutos 419. Montoro 
4 25. Pablo Martínez 21. Rochina 
11. Morales (0) Vo. Luis Javier Suáre 
1 16. Soldado 423. Jorge Molina 


Banco de Reservas 


34, Dani Cárdenas 13. Aarón Escandell 
f2Son 2. Santiago Arias 
20, Miramón ta Escudero & 
18. Luis Abram 
7, Álex Blesa f 10. Antonio Puertas (3 
8 Pepelu 14 Monchu 
117. Nikola Vukésvie & 128. Raúl Torrente 
1/24. Campafia 1. Darwin Machís 
129. Cantero 120. Carlos Bacca 
121. Dani Gómez 





